Valve Corporation valvesoftware.com 
V A L V E 10400 NE 4&th Street 425.889.9642 

Suite 1400 

Bellevue, WA 98004 


EU Declaration of Conformity (DoC) No. 1010-01 


Manufacturer: 

Name: VALVE CORPORATION 

Address: 10400 NE 4th St, Suite 1400, Bellevue, WA 98004 USA 
Radio Equipment: 

Description: Steam Deck 

Model: 1010 


We, VALVE CORPORATION, declare under our sole responsibility that the product described above is in 
conformity with the relevant Union harmonization legislations: 

RE Directive (2014/53/EU), RoHS Directive (2011/65/EU) & 2015/863, Ecodesign Directive 
(2009/125/EC), EMC Directive (2014/30/EU) 


The fol_owing harmonized standards and/or other relevant standards/regulations have been applied: 
1. Health and Safety (Article 3.1(a) of the RE Directive) 
®" EN 50566:2017; EN IEC 62311:2020 
®" EN 62209-2:2010; EN 62479:2010 
"EN 50663:2017; EN 50665:2017 
" EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 
"EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013 
2. Radio frequency spectrum usage (Article 3.2 of the RE Directive) 
® EN 300 328 V2.2.2 
"EN 301 893 V2.1.1 
"EN 300 440 V2.1.1 
3. RoHS Directive (2011/65/EU) 
" EN IEC 63000:2018 
4. EMC (Article 3.1(b) of the RE Directive) 
® EN 55032:2015+A11:2020 
® EN 55035:2017+A11:2020 
*" EN IEC 61000-3-2:2019 
#" EN 61000-3-3:2013+A1:2019 
» EN 301 489-1 V2.2.3: 2019-11 
* EN 301 489-17 V3.2.4: 2020-09 


The Notified Body (Name: TIMCO Engineering, Inc., ID: 1177) performed the conformity assessment 
according to Annex III, Module B of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU and issued the EU-type 
examination certificate (Ref. No.: E1177-211110) covering the essential requirements of article(s) 3.1a, 
3.1b, 3.2. neering, 
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Signed for and on behalf of: VALVE CORPORATION | or 
Place: 10400 NE 4th St, Suite 1400, Bellevue, WA 98004 USA, Date: March 8, 202 > : 
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